шю Audi Аб 


Wiring Diagram No. 92/ 1 


3.0L Diesel Engine , CDUD,CTCB,CTCC,CPNB 
From September 2014 


04.2020 


Wiring Diagram 


No. 92/2 


Battery, Suppressor, Battery Monitoring Control Module, 
Battery Interrupt Igniter, Terminal 30 Wire Junction 


A 
C24 
J217 
J234 
J367 
J500 
N253 
5113 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Battery 

Suppressor 

Transmission Control Module 

Airbag Control Module 

Battery Monitoring Control Module 

Power Steering Control Module 

Battery Interrupt Igniter, Near the Battery 

Automatic Transmission Control Module Fuse 

Safety Fuse 2 

Safety Fuse 3 

1-Pin Connector, On the Left Front of the Vehicle Floor, Black 
2-Pin Connector, Yellow 

2-Pin Connector, Yellow 

Terminal 30 Wire Junction, In the Center Plenum Chamber 
100-Pin Connector, Yellow 


| Ground Connection near Starter Battery 
) Positive Connection 1 (30a) (in Main Wiring Harness) 


) LIN Bus Connection 5 (in Main Wiring Harness) 


\ Positive Connection (30) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
/ Harness) 


Refer to Applicable Wiring Diagram 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
Flat Conductor 
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Starter, Generator, Terminal 30 Wire Junction 


B Starter 
C Generator 
C1 Voltage Regulator 
S42 Radiator Fan Fuse 
T S104 Radiator Fan Second Speed Fuse 
S351 Catalytic Converter Heating Fuse 
0.35 5354 Catalytic Converter Heating Fuse 2 
T2 2-Pin Connector 
T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
тата TV2 Terminal 30 Wire Junction, In the Center Plenum Chamber 
T5 5-Pin Connector, In the Center Plenum Chamber, Black 
U6 Battery Jump Start Terminal 


13 | Ground Connection in Engine/Motor Compartment, Right 


40 0.35 N 
пом vi/bl rudi б 
( 685 | Ground Connection 1 оп Right Front Longitudinal Member 
T5 T5 Е 
1 4 
Ов 
25 0.5 
rt/sw vi/bl 
4.0 4.0 6.0 6.0 10.0 50.0 f f 
rt rt gr rt rt sw 


1a O2a O4a O7a O5 ө, 
TV2 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 or = orange 
ГАТА ТТ] rs = pink 
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Œ Audi Аб Wiring Diagram No. 92/4 


Starter Relay, Terminal 15 Power Supply Relay, Starter 


t Relay 2 
STi 
LE J53 Starter Relay 
| J329 Terminal 15 Power Supply Relay 
16a J695 Starter Relay 2 
|| ST1 Fuse Panel 1 
ST2 Fuse Panel 2 
2 OC A Rae SB7 Fuse 7 (On Fuse Panel B) 
SB16 Fuse 16 (On Fuse Panel B) 
T17a 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
T17a — 
16 КУМ 
| D35; Positive Connection 1 (15a) (in Engine Pre-Wiring Harness) 
40 = i 
swit 0210 Connection 50 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
y Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
*2  ForRHD Vehicles 
0.35 2 | 
swiws 
0.35 6.0 4.0 4.0 4.0 
EN sw/bl rt swirt swirt swirt 


ws = white 
= black 
= red 
ST2 rt = red 
Я Бг = brown 
дп = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 or = orange 
гактаетанат rs = pink 
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Fuse Panel A 


J217 Transmission Control Module 
SA Fuse Panel A 
aci SA1 Fuse 1 (On Fuse Panel A) 
SA2 Fuse 2 (On Fuse Panel A) 
SA3 Fuse 3 (On Fuse Panel A) 
SA4 Fuse 4 (On Fuse Panel A) 
Dit SA5 Fuse 5 (On Fuse Panel A) 
SA6 Fuse 6 (On Fuse Panel А) 
SA7 Fuse 7 (On Fuse Panel A) 
SA8 Fuse 8 (On Fuse Panel A) 
T17a 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
V475 Transmission Fluid Auxiliary Hydraulic Pump 1 


/ y Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
"и Harness) 


0101, Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring Нагпе55) 


(D102 Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


ki Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
*2 Depending on Equipment 
) *3 For Vehicles with Automatic Transmission 
*4 The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 
*5 Diameter Depends on Equipment 
*6 For USA Only 
*7  Notfor USA 
`6 *8 For Vehicles with a Manual Transmission 


1 s ee 1 


1 


Is [sas [sas Џен [Isr | 
За 4а 5a [ба а Ва 
locum 


4 


V475 | J217 
" < ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 or = orange 
ГАТА ТТ] rs = pink 
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d Audi A6 Wiring Diagram 


No. 92/6 


D51 


)101 — 


4.0 2.5 
gr ог 
но 
T17b 
16 
4.0 
rugr 
0.35 075 0.35 15'^ 0.35 10 "3 
rusw ws/gn rtign swivi swibl *5 rtiws 
1.0 
0.35 0.35 
rusw пом E] 
š J217 М509 : 
J532 “2 *2 ws = white 
T17b ® sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
0:36 gn = green 
rtjsw bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 or = orange 
ГАТА] rs = pink 


Fuse Panel А 


Transmission Control Module 
Voltage Stabilizer 

Transmission Fluid Cooling Valve 
Fuse Panel A 

Fuse 9 (On Fuse Panel A) 

Fuse 10 (On Fuse Panel A) 

Fuse 11 (On Fuse Panel A) 

Fuse 12 (On Fuse Panel A) 

Fuse 13 (On Fuse Panel A) 

Fuse 14 (On Fuse Panel A) 

Fuse 15 (On Fuse Panel A) 

Fuse 16 (On Fuse Panel A) 
17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 


Positive Connection 1 (15) (in Engine/Motor Compartment Wiring 


/ Harness) 


j' 'Gonnection:1:(in-Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 
) Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


; Connection З (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


For Vehicles with Start/Stop System 

Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
Omitted as a Running Change 

Diameter Depends on Equipment 

Running Change 
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| EE 


0.35 0.5 
rt/sw rt/ws Би Бг 


T11 
T11 T11 T11 m 
11 10 1 


2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
sw sw swibl sw sw sw sw sw 


bl br 
Je T4fi |. | 
е 1 2 3 4 еј еј 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Cylinder 2 Combustion Chamber Pressure Sensor, 
Automatic Glow Time Control Module 


G678 
J179 
Q10 
Q11 
Q12 
Q13 
Q14 
Q15 
S125 
T4fi 
T11 


"2 


Cylinder 2 Combustion Chamber Pressure Sensor 
Automatic Glow Time Control Module 
Glow Plug 1 

Glow Plug 2 

Glow Plug 3 

Glow Plug 4 

Glow Plug 5 

Glow Plug 6 

Glow Plug Fuse 

4-Pin Connector, Black 

11-Pin Connector, Black 

Not for USA 

For USA Only 
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ко Audi Аб 


Wiring Diagram 


No. 92/8 


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


" m H H m H H нии H H Hl 


Terminal 30 Power Supply Relay 


J317 Terminal 30 Power Supply Relay 
ST1 Fuse Panel 1 
SB3 Fuse 3 (On Fuse Panel B) 
ST3 Fuse Panel 3 
SB6 Fuse 6 (On Fuse Panel B) 
SB15 Fuse 15 (On Fuse Panel B) 
а 
(B316) Positive Connection 2 (30a) (in Main Wiring Harness) 
(B635) Positive Connection 3 (87) (in Main Wiring Harness) 
( E89 | Positive Connection (30a) (in Engine Wiring Harness) 


Ы Threaded Connection іп the Plenum Chamber Е-Вох 
*2 Diameter Depends on Equipment 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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Engine/Motor Control Module 


J217 Transmission Control Module 
J623 Engine/Motor Control Module 
T91 91-Ріп Connector, Black 
1105 105-Pin Connector, Black 
V475 Transmission Fluid Auxiliary Hydraulic Pump 1 


25 25 25 25 / ве Ground Connection 1 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
vi vi vi vi -. и Harness) 


9 
NT 


Ground Connection 2 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


= 
[^] 


Ground Connection 3 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


[aN 
оз 


NN 


0.35 2 


swirt . 
0.35 2 


swirt 


3] 


Ground Connection 1 on Bulkhead 


N < 


= 
8/ N° 


` Т! ро 191 І, Connection 87А (іп Engine/Motor Compartment Wiring Нагпеѕѕ) 


& J623 


91 91 91 105 91 91 91 105 91 105 91 91 
ne 2 u 150 155 186 147 m 189 192 187 72 


6.0 1.5 1.5 1.5 0.5 0.35 0. Д5 0.35 т 5 p 
br br br br sw bi/rt rt/sw M ps i 


l4 44 LI AA 


@ 


[7 
м 


Веѓег to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
Depending on Equipment 
Diameter Depends on Equipment 


*2 
"3 


10.0 25 3 0.5 сл 0.5 1.0 0.5 0.5 
Бг br br br br 
l ] = white 
@ = black 
= red 
2 = V475 = red 
6.0 25 Protected b gh I 


- 


Бг br perm 
y AUDI AG 


blüg/^^ 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 or 
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Wiring Diagram 


0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
rt/gn *5 swibl bl/sw rtisw gnivi br/bl 
0. 
swiws 
T17a 
0.35 
ri/gn 


© Je23 ) 


0.35 0.5 035 9 0.35 “4 
bl/gn gn/ws gn/gr bl/sw * 
i J217 
T17b 
à I |© | 
Y A 
0.35 I 0.35 0.35 0.35 
bl/gn l bl/gr bl/gr gnivi 
T17i 0.35 0.35 T17b 
8 ' bl/sw bl/sw 12 G32 
] 1 
| ws = white 
0.35 l T17b 0.35 0.35 0.35 Sw = black 
bl/gn bl/gr br/bl br/bl ro - red 
| rt = red 
R br = brown 
n = green 
0.35 g 
gr = grey 
J527 J217 J217 J587 li = lilac 
*2 б i & | i 
vi = lilac 
ge = yellow 
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ог = orange 
ГАТА] rs = pink 


No. 92 / 10 


Engine Coolant Level Sensor, Vehicle Electrical System 
Control Module, Engine/Motor Control Module 


E45 Cruise Control Switch 
G32 Engine Coolant Level Sensor 
J217 Transmission Control Module 
J393 Comfort System Central Control Module 
J519 Vehicle Electrical System Control Module 
J527 Steering Column Electronics Control Module 
J587 Selector Lever Sensor System Control Module 
J623 Engine/Motor Control Module 
T17a 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
T17b 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 
T17i 17-Ріп Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Black 
T32a 32-Pin Connector, Black 
T32g 32-Pin Connector, Gray 
T91  91-Pin Connector, Black 
1105 105-Pin Connector, Black 
[ 410 J Sensor Ground Connection 1 (in Main Wiring Harness) 
ие Selector Lever P/N Position Connection (in Motronic Multiform 
| E26 о a 
«. / Fuel Injection Wiring Harness) 
u Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 
*2 Refer to Applicable Wiring Diagram for Multifunction Steering 
Wheel 
*3 For Vehicles with Cruise Control System 
*4 For Vehicles with Automatic Transmission 
*5 For RHD Vehicles 
*6 For Vehicles with a Manual Transmission 
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Wiring Diagram 
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0.35 035. 0.35 
gnirt gn/bl | 
_— 
1 
1105 T105 
104 
ЕР E sss Ј623 
105 Ко Ко Yros Ко То То Ко uos Ко Хо Ут Prios ——— 105 105 105 1106 105 Шо 105 105 105 
[64 18 165 186 166 n 123 [2 [24 13 
| 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
rt/ge br/ws be ым ы br/gr rt/vi br/bi ge/ws ge/vi grirt sw/gn 
T2eh H... T2ei Таа T2ek Took T2el T2el Ко T2em T2en T2en 
| 2 il | CT] | 2 | 1 t 2 | 1 | | 1 
N30 N31 N32 N33 Маз N84 
127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 


Mass Airflow Sensor, Engine/Motor Control Module, 
Cylinder 1 Fuel Injector 


G70 
J623 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Mass Airflow Sensor 
Engine/Motor Control Module 
Cylinder 1 Fuel Injector 
Cylinder 2 Fuel Injector 
Cylinder 3 Fuel Injector 
Cylinder 4 Fuel Injector 
Cylinder 5 Fuel Injector 
Cylinder 6 Fuel Injector 
2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 


'2:Pin Connector 
?'5:Pin Connector, Black 


105-Pin Connector, Black 
The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 
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Charge Air Pressure Sensor, Intake Air Temperature 
Sensor, Accelerator Pedal Position Sensor, Engine/Motor 
Control Module 


105 105 105 105 
156 77 198 197 


0.35 0.35 0.35 0.355 0.35 0.35 035 035. 035° 035° 
дем br/rt ge/bl br gr/ge br/gn ge/sw grige brign bl 
T17a Ti7a ,,Ti7a Tia Ti7a T17a 
4 5 1 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
дем br/rt ge/bl br gr/ge br/gn 
T17h Ti7h „тат ,MT17h тат T17h 
4 5 1 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 ws = white 
дем! br/rt ge/bl br дгае br/gn SW = black 
ro = red 
T6o T6o T60 T6o T6o T6o t = red 
12 Ia 14 6 15 n Тар Тар Тар Тар = 
4 1 А 3 ^ 4 2 br brown 
gn = green 
gr = grey 
G79 G185 Ga2 Сз1 li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 or = orange 
ГАСА Т] rs = pink 


G31 Charge Air Pressure Sensor 

G42 Intake Air Temperature Sensor 

G79 Accelerator Pedal Position Sensor 

G185 Accelerator Pedal Position Sensor 2 

J623 Engine/Motor Control Module 

T4p  4-Pin Connector, Black 

Тбо  6-Pin Connector, Black 

T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

T17h 17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Red 

T91  91-Pin Connector, Black 

1105 105-Pin Connector, Black 


The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 


04.2020 


ОҢДО 
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Wiring Diagram 
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155 


60 


0.35 
ge/gn 


| 05 


Флоу Wros Wros Что Yrs {оз Yno Yms 
100 


rd 


© 


0.35 0.35 
ым ge/bl 
x 05 pu 05 


O. E | 


J623 ) 


ы pos 105 105 105 105 
125 181 167 188 


ч 


ы» 


T5w 
3 


V457 


158 


Том 
4 


© 


0.35 1.0 1.0 
ge/br 


br/rt 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
m brpriv== brown 
gn! A= ^green 
bl =n blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 or = orange 
ГАСА ТТ] rs = pink 


Fuel Pressure Sensor, Throttle Valve Control Module, 
Engine/Motor Control Module, Intake Flap Motor 


G247 
J338 
J623 
T3g 
T5w 
T5x 
T105 


Fuel Pressure Sensor 
Throttle Valve Control Module 
Engine/Motor Control Module 
3-Pin Connector, Black 

5-Pin Connector, Black 

5-Pin Connector, Black 
105-Pin Connector, Black 
Intake Flap Motor 


\ Ground Connection 5 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
/ Harness) 


) Connection 20 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 
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MEM Dar 3ar Заг YfT3ar 
12 Д" 
0352 0352 035 0.5 0.35 035 
rt/bl vilsw griws br/sw ge/sw gr/ws 
T91 T91 m L: тә T91 
81 65 — AN48 48 
Ј623 
метот 1105 1105 105 105 
1^ НА 157 199 


HI Ë 


0.35 0. = 0. T 
swibr - nn 
E EN |y > F 
5 
1.0 1.0 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.0 1.0 
bl/ws gn/ge br rt sw/br swibr ып gnirt ge gn/ws 
E. T5y T5y T5y T5y T6ao |. T6ao |. " 
AN1 3 4 5 1 5 
© 
J724 G212 V338 
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 
Fac T-0à214042n1 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Exhaust Pressure Sensor 1, Engine/Motor Control Module, 
Turbocharger Control Module 1, EGR Motor 


G212 
G450 
J623 
J724 
T3ar 
T5y 
T6ao 
T10I 


T91 
T105 
V338 


"4 N 
( 167. 


EGR Potentiometer 

Exhaust Pressure Sensor 1 
Engine/Motor Control Module 
Turbocharger Control Module 1 
3-Pin Connector, Black 

5-Pin Connector, Black 

6-Pin Connector, Gray 

10-Pin Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right, 
Black 

91-Pin Connector, Black 
105-Pin Connector, Black 
EGR Motor 


Ground Connection 4 (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


Connection 5V (in Engine Pre-Wiring Harness) 


For USA Only 
The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 
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3a 3a 3a за YT3d 3d 
n i2 13 А j2 13 
035“ 035" 0.35 035 035 035" 
gn/vi swiws ge/rt gr/ge griws grirt 
т105 Ёт105 " T105 Дт [. 
63 1 42 38 18 39 
® J623 


10 105 \т105 105 
173 9а ца n2 

|| 

" 
i ' 
|| 
| I 
|| 

* L| * 
0.35 0.35 0.35 0.35 
ws/ge gn/ge ws/bl br/bl 
І i 
| 1 
| ' 
i ' 
j ' 
j ' 
j 8 
от i 
2ga T2ga T2ni 

AN2 1 LU 


EN 


G81 G802 


sw 


T2ni | 
2 2 


gr 
| 
1 


[т |] 


G664 


T2gb 
1 


192 


T2gb 


| 
1 


2 
ШЕ 
Ge2 G83 


T2gc 
2 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Engine Speed Sensor, Camshaft Position Sensor, Engine 
Coolant Temperature Sensor, Fuel Temperature Sensor, 
Engine Coolant Temperature Sensor on Radiator Outlet, Oil 
Temperature Sensor 2, Coolant Temperature Sensor 2, 
Engine/Motor Control Module 


G28 
G40 
G62 
G81 
G83 
G664 
G802 
J623 
T2ga 
T2gb 
T2gc 
T2ge 
T2ni 
T3a 


Engine Speed Sensor 

Camshaft Position Sensor 

Engine Coolant Temperature Sensor 
Fuel Temperature Sensor 

Engine Coolant Temperature Sensor on Radiator Outlet 
Oil Temperature Sensor 2 

Coolant Temperature Sensor 2 
Engine/Motor Control Module 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

3-Pin Connector, Black 

3-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 


/ \ Sensor Ground Connection 2 (in Engine/Motor Compartment 
\ / Wiring Harness) 


* The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 
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EGR Temperature Sensor, Exhaust Gas Temperature 
Sensor 1, Exhaust Gas Temperature Sensor 4, Engine/ 
Motor Control Module 


& Ј623 


105 105 105 105 105 105 105 
154 15 196 174 16 195 162 


105 105 
120 т 


G98 

G235 
G448 
G495 
G604 
G648 
J623 
T2gf 
T2gg 
T2gh 
T2mq 
T2nj 

T3ab 
T105 


ES 


(316) 


ка 
"3 


EGR Temperature Sensor 

Exhaust Gas Temperature Sensor 1 
Exhaust Gas Temperature Sensor 2 
Exhaust Gas Temperature Sensor 3 
Gear Recognition Sensor 

Exhaust Gas Temperature Sensor 4 
Engine/Motor Control Module 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

2-Pin Connector 

3-Pin Connector, Black 

105-Pin Connector, Black 


Sensor Ground Connection 2 (in Engine Wiring Harness) 
Not with Emissions Standard Euro 4 


For Vehicles with a Manual Transmission 
The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 


JELTLT tt 


0.35 0353 0.35 0353 0.35 0353 0.35 0353 035 0353 0.35 0.35 3 


c 
а 
2 
mm m m 


e 
* 
[^] 


br/gn swigr brign vi/bl br/gn sw/gr br/gn vi br/gn swigr gn/gr gn/br ok 
" 
ü 
E 
E 
E 
" ws = white 
sw = black 
L| го = red 
t = red 
Feat Jeo 1299 T жай Tama ama СР jean Exi I2 e T3ab Jab br = brown 
gn = green 
> TP TE TÍ и їй 
gr = grey 
Gos G235 Ga495 Ga48 Ge48 Свог li = lilac 
2 vi = lilac 
ge = yellow 
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ог = orange 
FAG TA 3884201 rs = pink 
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Oil Pressure Switch, Reduced Oil Pressure Switch, Engine/ 
Motor Control Module, Fuel Pressure Regulator Valve, Fuel 
Metering Valve 


F22 Oil Pressure Switch 

F378 Reduced Oil Pressure Switch 
J623 Engine/Motor Control Module 
N276 Fuel Pressure Regulator Valve 
N290 Fuel Metering Valve 

T2e 2-Ріп Connector 

T2fz 2-Pin Connector 
T2gm 2-Pin Connector 

T2gn 2-Pin Connector 

Т101 10-Ріп Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right, 

Black 
T91  91-Pin Connector, Black 
1105 105-Pin Connector, Black 


(D205 Connection 87A (in Engine Pre-Wiring Harness) 3 


——————— * 2.6 Bar 
& Ј623 *2 0.9 Bar 


а 
ЕЗ 
а 
ЕЗ 
g 
Е 
| 
2 
со 


T101 ma 


e 
N 
Ф 
> 
x 
N 
о 
> 5; 5 
- =a 
N 
© 
Е! 
m= 
о 
ыч ш жш жш жш ш ш ш жш ш ш 
=j 
N 
Q 
2 


Fk 
n- 
№ 
№ 
пм 
° 
E 
z 
N 
8 

ш ш ш ш ш ш ш m ш == 


2е 212 2gm ü 2gn 
n n 2 n š 
ü ws = white 
0.5 0.5 1.0 0.75 075 075 sw = black 
br br ws/gn ws/gn ws/gn ws/gn ro = red 
" ñ rt = red 
" 1 Бг = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 or = orange 
ГАСУ ТІ rs = pink 
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Engine/Motor Control Module, Left Electrohydraulic Engine 
Mount Solenoid Valve, Oil Pressure Regulation Valve 


J623 Engine/Motor Control Module 

N144 Left Electrohydraulic Engine Mount Solenoid Valve 

N145 Right Electrohydraulic Engine Mount Solenoid Valve 

N428 Oil Pressure Regulation Valve 

T2m 2-Ріп Connector 

T2n 2-Pin Connector 

T2r  2-Pin Connector 
T17b 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 

Station, Red 

1105 105-Pin Connector, Black 


⁄ N 
ра 10, Connection 8 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


(D1 12) Connection 10 (in Engine/Motor Compartment Wiring Harness) 


Ы Omitted as a Running Change 
) *2 Running Change 


( © Ј623 


ws “=> white 
$W = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 or = orange 
ГАСА ТІ rs = pink 
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Engine/Motor Control Module, EGR Cooler Switch-Over 
Valve, Reducing Agent Injector, Cylinder Head Coolant 
Valve 


F265 Map Controlled Engine Cooling Thermostat 
J623 Engine/Motor Control Module 

N345 EGR Cooler Switch-Over Valve 

N474 Reducing Agent Injector 

N489 Cylinder Head Coolant Valve 

T2gk 2-Pin Connector 

T2gl 2-Pin Connector 
T2mp 2-Pin Connector 

T2np 2-Pin Connector 

Т101 10-Ріп Connector, In the Engine/Motor Compartment, Right, 

Black 
T91  91-Pin Connector, Black 
ht 1405. 105-Pin Connector, Black... 


Connection 9 (in Engine/Motor Compartment. Wiring Harness) 


Not with Emissions Standard Euro 4 
© Ј623 *2 Omitted as а Running Change 


105 91 105 91 91 *3 Running Change 
I5 139 70 91 ПА 
1.0 1.0 


- 
0.5 1.0 | 0.35 
bl/br ws/br vi/bl sw/gn br/bl 
" | 
T101 тло! 
" I 10 
L| | | 
E" | || 
0.5 0.35 
H | rUws vilbl 
No И 
T2gk T2np T29l T2mp T2mp 
2 22 I 2 1 2 
һе Б ГН! ү[ = [ | 
2gk 2np 291 
n “И n N474 ; 
* ws = white 
103 102 I sw = black 
ro = red 
: rt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 or = orange 
ГАТТ] rs = pink 
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Engine/Motor Control Module, NOx Sensor Control Module 


2 


G687 
J623 
J881 
T5bb 
T91 


NOx Sensor 2 

Engine/Motor Control Module 
NOx Sensor Control Module 2 
5-Pin Connector 

91-Pin Connector, Black 


Ground Connection 9 (in Main Wiring Harness) 


| CAN Bus Drive High Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 


) САМ Bus Drive Low Connection 1 (in Engine Wiring Нагпе55) 


E For USA Only 

*2 Data Bus Wire (CAN Bus) 
*3 Depending on Equipment 
*4  Notfor USA 


( © Ј623 ) 
91 91 
[51 152 
*3 *3 
035 2 035.2 0357 0357 
or/sw or/sw or/br or/br 
0.35 2 0.35 2 1.0°4 035 035 0.75 
or/sw or/br ws/vi or/gn or/br мом 
I» I» T5bb m I» em А 
4 3 1 4 3 1 ws = white 
Sw = black 
J881 ® G687 J881 ® G687 го = red 
5bb 5bb 5bb 5bb t = red 
I2 15 [2 5 br = brown 
0.5 0.5 0.75 0.75 0.35 0.75 gn " green 
br br br br br br bl - blue 
li = lilac 
эм wi = lilac 
де = yellow 
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 or = orange 
ГАТА] rs = pink 
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0.35 0.35 0.35 
or/br or/br or/br 


T17b T17b —. 
14 FUN 

| 44 
N А 
0.35 0.35 PE 
or/br or/sw ( ) 
‚ 967 , 
Wa 
KON 
| 374 | 


) Ground Connection 9 (іп Main Wiring Нагпеѕѕ) 


Particulate Sensor, NOx Sensor Control Module, Engine/ 
Motor Control Module 


B384 
G295 


G784 
J583 
J623 
T4fr 
0.35 
or/gn T5be 


0.35 0.35 0.35 
orign X orlgn ог/дп T91 


T91 T91 \ | 
52 51 _ 
TN 
í A 
( © J623 ) (376 ) 
„ИР. 
ZN 
B352) 
' (6353) 
" E (B353) 
N P4 
k " a pesi 
0.75 1.0 10 Pis 
wsii мәлі мом \B384 
L| L| " UP 
0.35 0.35 Ij 035 035 KC UN 
or/br or/gn ' ' or/br or/gn (B391) 
T17b N Z 
|| q^ e 
* 
" H 
" 075 075 
" wsivi мМ 
8 0.75 | " E 
br 
» и 4 
тә T5be T5be тые T4fr T4fr RN š 
4 AN5 E [© |] ws = white 
5 : sw = black 
J583 ro = red 
t = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li 7 lilac 
bë vi = lilac 
ge = yellow 
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 or = orange 
ГАТТ УТ] rs = pink 


NOx Sensor 

Particulate Sensor 

NOx Sensor Control Module 

Engine/Motor Control Module 

4-Pin Connector 

5-Pin Connector 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

91-Pin Connector, Black 


Ground Connection on A-Pillar, Lower Left 


Ground Connection 2 (in Main Wiring Harness) 


Ground Connection 11 (in Main Wiring Harness) 


) Positive Connection 3 (87a) (in Main Wiring Harness) 


Positive Connection 4 (87a) (in Main Wiring Harness) 


) Powertrain CAN Bus High Connection 2 (in Main Wiring Harness) 


Powertrain CAN Bus Low Connection 2 (in Main Wiring Harness) 


For USA Only 
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Brake Lamp Switch, Heated Oxygen Sensor, Engine/Motor 
Control Module, Oxygen Sensor Heater 


F Brake Lamp Switch 
G39 Heated Oxygen Sensor 
J623 Engine/Motor Control Module 
T4ak 4-Pin Connector, Black 
T6ap 6-Pin Connector, Brown 
T17a 17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 
T17i 17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Black 
Т17о 17-Ріп Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar, Black 
T91 91-Ріп Connector, Black 
Z19 Oxygen Sensor Heater 


. 45 , Ground Connection Behind Instrument Panel, Center 


( 199 ) Ground Connection 3 (іп Instrument Panel Wiring Нагпеѕѕ) 


"AN. š Х А а 
( & Тез ) E Connection 54 (in Main Wiring Harness) 1 
91 91 91 91 91 91 * `The Color of the Wires Depends on Vehicle Equipment 
156 по 127 126 19 176 F 
| 4ak | 4ak | 4ak 

13 4 n 
1.0 035° 0.35" 035° 0.35 0.35 0.35 035 0.35 
swivi br ge brign vi rt/sw ШЕЛ rtvi br 


T17a T170 T17i 
8 1 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 or = orange 
FA T-3822504201 rs = pink 
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Radiator Fan Control Module, Engine/Motor Control 
© Module, Radiator Fan Control Module 2 


J293 Radiator Fan Control Module 

J623 Engine/Motor Control Module 

J671 Radiator Fan Control Module 2 

T4bf 4-Pin Connector, On the Radiator Fan, Black 
T4bg 4-Ріп Connector, On the Radiator Fan, Black 


tign дп rtign T4fm 4-Ріп Connector, Near the Radiator Fan 
T4fn 4-Ріп Connector, Near the Radiator Fan 
T5  5-Pin Connector, In the Center Plenum Chamber, Black 
Е 1105 105-Ріп Connector, Black 
V7 Radiator Fan 
V177 Radiator Fan 2 
N 
rad (685 ) Ground Connection 1 on Right Front Longitudinal Member 
k 
x N 


| K21 ) Connection 1 (in Radiator Fan Wiring Harness) 


4.0 0.5 0.35 
rt rt/gn ШИ 


e 
a 


T4fm T4fm 
1 2 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 or = orange 
ГАСУ Т] rs = pink 


04.2020 


ӨЕ Audi Аб Wiring Diagram 


No. 92 / 24 


© Je23 ) 


Үтә! 91 
18 n9 
B 
l 
І | I i 
0.35 0.5 4.0 1.0 6.0 
ws/bl rt/ws rt/gn пуз п/де 
1 


W 
T17b 17g 
H ка J359 
+ ju 


|. | | 


Y? 5 
H 
" 
0.35 0.35 
ws/bl ws/bl 
M | 
H [| ws = white 
T17g Sw = black 
12 Ш = 
го = red 
|| rt = red 
в l br = brown 
' gn = green 
Z35 bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
309 310 311 312 313 314 315 316 317 348 319 320 321 322 or = orange 
ГАСА rs = pink 


Low Heat Output Relay, High Heat Output Relay, Engine/ 
Motor Control Module, Auxiliary Heater Heating Element 


J359 
J360 
J623 
S276 


S277 


T3as 
T17b 


T17g 
T91 
235 


( 45 ) 


Low Heat Output Relay 

High Heat Output Relay 

Engine/Motor Control Module 

Heating Element Fuse 1, Relay Panel Under the Instrument 
Panel, Left 

Heating Element Fuse 2, Relay Panel Under the Instrument 
Panel, Left 

3-Pin Connector, Black 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, Red 

17-Pin Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Blue 
91-Pin Connector, Black 

Auxiliary Heater Heating Element 


Ground Connection Behind Instrument Panel, Center 


| Positive Connection 2 (30) (in Instrument Panel Wiring Нагпе55) 


J Connection 87 (in Instrument Panel Wiring Harness) 1 


Connection 2 (in Instrument Panel Wiring Harness) 
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Transfer Fuel Pump, ОИ Level Thermal Sensor, Fuel Pump 
Control Module, Engine/Motor Control Module 


G6 Transfer Fuel Pump 
G266 Oil Level Thermal Sensor 
= J538 Fuel Pump Control Module 
J623 Engine/Motor Control Module 
SB2 Fuse 2 (Оп Fuse Panel B) 
ICE ST3 Fuse Panel 3 
x T3m 3-Pin Connector, Black 
Y T4bh 4-Pin Connector, Black 
l T6ar 6-Pin Connector, Black 
T17b 17-Ріп Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
| Station, Red 
|| T91  91-Pin Connector, Black 
2 


0.35 5 (зт) Ground Connection 12 (іп Main Wiring Нагпеѕѕ) 
rt/vi rtiws ad 
|, ! СО 
Тбаг Тбаг (688 Ground Connection 2 on Center Tunnel 
ANS ‘a 


* Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
*2 Data Bus Wire (CAN Bus) 


| 
| | | |T4bh Protected t yright. Copying for private or commercial purpose art or in wt ot 
1 2 GN3 ermitted ) thorised by AUDI AG. AUDI AG do« tq antes accept any liability 


ws = white 
sw = black 
ro = red 
rt = red 
br = brown 
gn = green 
Ы = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 or = orange 
ГАТАУ УТ] rs = pink 
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0.35 
grige 


0.35 
gr/ge 


T6aq 


[l w j | s || | 


G169 


337 


0.3 


gr/ws 


5 


Baz 


0.35 
gr/ws 


G 


T6aq 


338 


T6aq 


339 


340 


0.35 
br/sw 


T17h 
10 


0.35 
br/sw 


T6aq 


341 


0.35 
br/gr 


T17h 
11 


0.35 
br/gr 


T6aq 
5 


342 


T17h 


0.35 
br/bl 


0.35 
br/bl 


Тбад 
1 


343 


035 “ 0.35 
or/bl or/br 
035° 0.35 * 
or/bl or/br 
Тато „Тато 
1 
035° 0.35 ` 
or/bl or/br 


348 349 350 


"on H H H нии H II H H 


yellow 
orange 
pink 


Fuel Gauge, Fuel Level Sensor 2, Instrument Cluster 
Control Module 


G Fuel Level Sensor 
G1 Fuel Gauge 
G169 Fuel Level Sensor 2 
J285 Instrument Cluster Control Module 
T6aq 6-Pin Connector, Black 
T17h 17-Ріп Connector, In the Left A-Pillar Connector Station, Red 
T170 17-Ріп Connector, In the Connector Station, Right A-Pillar, Black 
T32  32-Pin Connector, Black 
Y24 Display Unit in Instrument Cluster 


FN 
411 ) Sensor Ground Connection 2 (in Main Wiring Harness) 
€ 4 
s, Instrument Cluster CAN Bus High Connection (in Instrument 


V. Panel Wiring Harness) 


адет Instrument Cluster CAN Bus Low Connection (in Instrument 
A205, s 
V. ^ Panel Wiring Harness) 


* Data Bus Wire (CAN Bus) 
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" 
L| 
A. 
T8an T8an T8an T8an 
1 | 7 2 6 i | 


5 2 Вап V?T28a 28a 
n (76 153 
2.5 0.35 2.5 1.0 1.0 
rige br br ws br 
| u | Ї 1 | 
Z104 
*2 
4.0 
br 
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Reducing Agent Metering System Control Module, 
Reducing Agent Metering System Relay, Reducing Agent 
Line Heater (Heating Circuit 2) 


J880 
J963 
ST2 
SF3 
ST3 
SF4 
SB4 
T8an 
T28a 
Z104 


Reducing Agent Metering System Control Module 
Reducing Agent Metering System Relay 

Fuse Panel 2 

Fuse 3 (On Fuse Panel F) 

Fuse Panel 3 

Fuse 4 (On Fuse Panel F) 

Fuse 4 (On Fuse Panel B) 

8-Pin Connector, Black 

28-Pin Connector, Black 

Reducing Agent Line Heater (Heating Circuit 2) 


Ground Connection Under Driver Seat 


) Ground Connection 6 (in Main Wiring Harness) 
| Positive Connection 2 (30) (in Main Wiring Harness) 


) Positive Connection 5 (30) (in Main Wiring Harness) 


Refer to Applicable Wiring Diagram for Fuse Positions 
Reducing Agent Line Heater May Contain Multiple Segments 
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0.35 * 
or/sw 


0.35 " 
or/br 


en 


e Јаво 


+ 

M V?T28a 28a Im ET asa 28a YT28a Е“ sa 25а Y7T28a 28a 28a 
160 /66 155 |174 169 m m 

0.5 10 

bl 


0.5 of 0 1.0 1.0 1.0 
ws p^ td ws ы де ws ge bl 
Teu T16u Тави n T16u Тави L| (Габи T16u T16u T16u Таби тавы Щт1ви 
AN2 15 16 
G684 Geass Ge86 |ы 2102 V437 
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 
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Reducing Agent Metering System Control Module 


G684 
G685 
G686 
J880 
T8an 
T16u 
T28a 
V437 
2102 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 


Reducing Agent Tank Sensor 

Reducing Agent Temperature Sensor 

Reducing Agent Metering System Pressure Sensor 
Reducing Agent Metering System Control Module 
8-Pin Connector, Black 

16-Pin Connector, Black 

28-Pin Connector, Black 

Reducing Agent Pump 

Reducing Agent Tank Heater (Heating Circuit 1) 
Data Bus Wire (CAN Bus) 
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отем orlbr 


L. Le 


Catalytic Converter Heating Control Module 1, Catalytic 
Converter Heater 1, Catalytic Converter Heater 2 


J1021 
T2qb 
T2qc 
T4gk 
Z119 
2120 


Catalytic Converter Heating Control Module 1 
2-Pin Connector, Brown 

2-Pin Connector, Black 

4-Pin Connector, Black 

Catalytic Converter Heater 1 

Catalytic Converter Heater 2 


) Ground Connection on Engine, Right 


\ Connection 2 (87A) (in Engine/Motor Compartment Wiring 
Harness) 


3 Depending on Equipment 
*2 Data Bus Wire (CAN Bus) 


white 
black 
red 
red 
brown 
green 
blue 
grey 
lilac 
lilac 
yellow 
orange 
pink 
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em Audi A6 Wiring Diagram 


0.35 0.35 
or/sw or/br 
: B383 
0.35 
or/br 
TV33 i 
TV37 0.35°3 
or/sw 


0353 0.35" 
or/br or/sw 1 J53 


T46b T46b 
20H OL 
Т\/в1 
TV84 
46b 46b 
[21H I21L š 
ws = white 
f f sw = black 
^ 0.35 3 0.35 3 a 
огы or/br rt = red 
br = brown 
gn = green 
bl = blue 
gr = grey 
li = lilac 
vi = lilac 
ge = yellow 
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 or = orange 
тени ут ТТ] rs = pink 
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Data Bus on Board Diagnostic Interface, Powertrain CAN 
Bus High Wire Junction, Powertrain CAN Bus High Wire 
Junction 2, Instrument Cluster CAN Bus High Wire Junction 


2 


J217 
J533 
T17a 


Transmission Control Module 

Data Bus on Board Diagnostic Interface 

17-Pin Connector, Left Plenum Chamber E-Box Connector 
Station, White 

32-Pin Connector, Black 

46-Pin Connector, Black 

46-Pin Connector, Black 

Powertrain CAN Bus High Wire Junction 
Powertrain CAN Bus Low Wire Junction 
Powertrain CAN Bus High Wire Junction 2 
Instrument Cluster CAN Bus High Wire Junction 2 
Powertrain CAN Bus Low Wire Junction 2 
Instrument Cluster CAN Bus Low Wire Junction 2 


Powertrain CAN Bus High Connection 1 (in Main Wiring Harness) 


J Powertrain CAN Bus Low Connection 1 (in Main Wiring Harness) 
/ 


\ Instrument Cluster CAN Bus High Connection 1 (in Main Wiring 
/ Harness) 


\ Instrument Cluster CAN Bus Low Connection 1 (in Main Wiring 


Harness) 


) CAN Bus High Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 


CAN Bus Low Connection 1 (in Engine Wiring Harness) 
Refer to Applicable Wiring Diagram for Automatic Transmission 


For Vehicles Without Manual Transmission 
Data Bus Wire (CAN Bus) 
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